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PART NO# 



28-3253 


DBX 1 65A PARTS LIST + 
DESCRIPTION 


COST 


VCA/PCA MODULE 

RMS/PCA MODULE 

COVER 1 TOP/BOTTOM 

SIDE PANEL/LEFT & RIGHT 

BRACKET/LAMP MOUNTING 

FRONT/PANEL 

USER'S MANUAL 

REC/CAP SELECTION LIT. 

TRANSFORMER/POWER 

BUTTON/CAP (BYPASS) BLACK/ORANGE 

BUTTON/CAP SILV£B __ 


N/A 
A. 50 

11.52 
53.32 

5.80 
59. -84 
5.40 
.28 

41.52 
2.96 
1.64 


BUTTON/CAP BLACK 
KNOB, 3/4 "-5EA(SILVER) 


KNOB,l-i"-lEA(SILVER) . 


.69 

7.60 

4.04 


METER/VU TYPE 30DB RAN£f 




171.00 


POT/SINGLE 20K ( 3EA ) 
POT/SINGLE 20K ( 1EA ) 
SWITCH/BYPASS 
SWITCH/POWER 
SWITCH/8P0LE (SLAVE ) 




LAMP FOR METER VSed ^rW \b D f ( kT- 1 - 64 . (ct'ldC 

4.16 

5.20 
3.52 
16.76 


SWITCH/.4P0LE ( AUTO ) 

- V 


SWITCH/METER SELECT 
POWER/CORO 


9.44 

5.20 

11.72 


5.00 
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